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прометиевого провала, вторая - со шкалой 0...60 (рис. 
5) - расширяет диапазон расчетов установления равно- 
весного отравления самарием. 

Кроме того, номограмма, представленная на 
рис. 5, более наглядна в сравнении динамики развития 
обоих эффектов и может быть применена для расчетов 
графоаналитическим методом других режимов отрав- 
ления. 

Получаемые номограммным методом значения пара- 
метров отравления отличаются достаточной точностью, 
а использование номограмм является для обучения 
оперативного персонала более удобным с точки зрения 
наглядности методом. 
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